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MeOsender 

Signal-Generator 

Gen6rateur 

Oscilador 


Abgleichreihenfolge 
Alignment Sequence 
Ordre d'alignement 
Orden de prueba 


Ankopplung 

Connection 

Couplage 

Acoplamiento 


Ausgangsinstrument 
Output Instrument 
Output mdtre 
Instrumento de salida 


Zwisdienfrequenz 
Intermediate Frequency 
Moyenne frequence 
Frecuenda intermedia 


Oizillator Kurz 
Oscillator Short 
Osdllateur O. C. 
Oscilador Corta 


452 kHz (Kc) 
EmpfOnger auf co. 900 kHz 
Tuning cond. at oppr. 900 kc 
RGcepteur env. «ur 900 kHz 
Receptor aprox. 900 kc 


Mittel 

Medium 

P.O. 

Larga 


ZF-Saugkreis 
IF rejector circuit 
Circuit d’apsorption MF 
Atrapaondas de FI 


452 kHz (Kc) 
EmptQnger auf ca. 900 kHz 
Tuning cond. at oppr. 900 kc 
R6cepteur env. sur 900 kHz 
Receptor aprox. 900 kc 


*> Sp. 24 
Sp. 25 
Sp. 21 
Sp. 20 




iiber 10 000 pF an Gitter 1 
der Rohre 1 

via 10 000 pF to grid 1 of 
tube 1 

par 10 000 pF 6 la grille 1 
de la lampe 1 

sobre 10 000 pF a la 
rejilla 1 del tubo 1 


MeOsender 
uber Kunstantenne 
100 Q in Serie mit 100 pF 
an Antenneneingang 

Signal generator 
with dummy aerial 100 Q 
in series with 100 pF to 
aerial jack 

G6n6rateur avec antenne 
fictive 100 Q et 100 pF en 
serie d la douille 
*d'antenne 

Oscillador con antena 
artifical sobre 100 Q en 
series con 100 pF al 
enchufe de antena 


grbOter Ausschlag 
maximum reading 
deviation maximum 
oscilacion maxima 


grbOter Ausschlag 
maximum reading 
d6viasion maximum 
oscilacidn mdxima 


kleinster Ausschlag 
min. reading 
deviation min. 
oscilacibn min. 


Spule / coil / self / bobina 
Trimmer / Trimming codenser 
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178 Me' 


14-50 Kc 


6,075 Me 


Skala mit Abgleichpunkten 

Dial indicating marked positions for frequency 
alignment 

Cadran avec points de rep^re pour I'alignement 
Escala con puntos de ajuste 




V.-5 


JL 




600 Kc 


9.637MC 


2.7Mc 









































